CECYLIA hr. MAŁACHOWSKA 


po krótkiej chorobie, opatrzona SS. Sakramentami, zasnęła w Bogu 
dnia 7 Czerwca 1845 roku. 


Wyprowadzenie zwłok do kościoła Panny Maryi nastąpi we Środę dnia 9 b. m. o godzinie 9 rano 
a zaraz potem 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


i pogrzeb, na które pozostali siostra i brat zapraszają Przyjaciół i pobożną Publiczność. 


W drukarni L. Paszkowskiego w Krakowie. 


